W dniu 10 czerwca 1966 г. zmart w wieku lat 47 


Prof. dr KAZIMIERZ 


FIGULA 


CZLONEK SENATU, PRODZIEKAN WYDZIALU MELIORACJI 
WODNYCH WYZSZEJ SZKOLY ROLNICZEJ W KRAKOWIE 


Pogrzeb odbedzie sie w dniu 14 czerwca 1966 roku 


o godz. 12.30 na cmentarzu rakowickim w Krakowie 


REKTOR, SENAT I RADA WYDZIALU 
MELIORACJI WODNYCH WYZSZEJ 
SZKOLY ROLNICZEJ М KRAKOWIE 
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